お手入れのしかた . 

本体の掃除 . 

フ□ントパネルの掃驗 . 

プレフイ j レターの}靑陳 . 

洗えるフイルターの掃除 …… 
電源プラグ、コンセントの磊原 
簡単な故曠-異常の見分けかた 

保管のしかた . 

仕様 . 

保記とア フターヴー ビス . 

お客様相談窓口 . 
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保証* . 裏表紙 


ご使用方法 


まを上のごま意 . 

を部のなまえとはたらさ 

(本体） . 


〇焉作部) . 己 

使用前の華 j 届 . 目〜7 

B おウイルスフィルター•洗えるフィルターの取り袖ブかた I - ■ .S 〜7 
S 設置のしかた1 . 7 


上手に使って上手に節電 


8231000605 


巧 


長年ご使用の空気清浄機の点検を！ 

参空気清浄機の補修用性能部品の保有期間は、 
_製造巧切0後6年でず。 

ご怯巧の際このよラなこと はありませんか 
•コゲくさいにおいがする。電源コード、プラグが異 
常に熱い。 

♦運乾音び異常に高 < なる。 

参漏里ブレーカーがひんぱんに落ちる。 

♦その他の異常や故障がある。 


使用中止 _； 

巧障や事な防止のため、コンセントから里源プラグ 
を巧いて、应ず販売店に点検•修理をご依頼 < ださい。 


もくじ 


TOYOTOMI 

H か吉 

空気清浄機 
エアクリーン 


型式 


AC-V20 


エーシーブイ 



取扱説明書 


〔保話書付を；1 


このたびは本品をお買いホめいたださまして 
まことにあ0びとラございまず。 

■ご使用になる前に、必ずこの r 取扱説明書」を 
お読みいただき、正しい使いちをしてください C 

■この「取扱説明書」は、大切に保管しておい 
て < ださい。 

■あやまった使いちをしますと、機能を充分に 
発揮しなかったり、故障や思わめ事故•危険 
を招くことびあります。 

11_1株式会社 1-31-= 


手入れ•アフタ—サ—ビス 


使いかた 

8 


お使いになる前に 

























受壬上のごを意（よく読んでおずお守りください) 


♦お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未然に防ざ、本機をま全に正しく使巧するために、必ずお守りしすこだく 
ことを説明しています。 

♦ここに示した表示は、誤った使いかたをしたとさに生じる危害や損書の程度を巧の表示で区分し、説明していまず。 

A A MOCDA この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死 t 、 重傷を負ラ危険、または 

ム \^ 己 1) 巧 V LJMIM じ cn ノ 火災の宿;険び差し迫って生じることび想定される内容を示しています。_ 

A 警化 (WARN INCT'^ この表示を無視して、誤った取扱いをずると、人び 死亡 重傷を負う 可能性、 または 


_ ^火災の可能性び想定される内容を示しています。_ 

A ご胃 ^ UTION ) この表おを無視して、誤った取扱いをすると、人び傷害を負う可能性や物的損害の 


発生が想定される内容を示しています。 


•お守りしすこだく内容を、次の絵表示で区分しています。 


この絵表ちは、「禁止」されている内容 
•説明文中の「お願い」事項は、本機を誤りなく正しくお使いいただくための内容び記載されています。 


この絵表示は、必ずしていただく「指示」 
内容でず。 


A 危険 （ danger) 

1 

♦異常時（こげくさい、臭いがする等）は、運おを停止して1 

電源プラグをコンセントか5巧き、 

にご相談ください。 

巧ます。 

!：合びおこることびありまず。その 
定期的に点検を依頼してください。 

にご相談ください。 

お買い求めの販売店または、1お客様相談窓□—廣表1 
異常のまま運転を続けると、故障や感電•乂災の原因に7^ 
また、長年使用された場合、経年劣化により部品に不具 
状態で使用を続けまずと、事故になるおそれびあります。 

お買い求めの販売店または、1お客様相談窓□—廣表 


么警告 (WARNING) 


•電源は交流1 0 OVL ソがで淀用しない。 

10日 VUI がの電源を使うと、電気部品び過熱したり、火災•感電の原因に 
なります。 

C 

k§0 

^ 禁止 

♦包装用ポリ袋は幼児の手の届かない巧に保管する。 

誤ってかぶったとき望息し、死この原因になりまず。 イ、 MM 

ところに贈ずる 

♦水につけたり、水などをかけたりしない。 

また湿気のをい場所では使用しない。 

水などびかかると、巧部に浸水して絶縁劈化による感電•シヨートの原因 
になります。 

水などびかかったら、使用を中止して販売店の点検を受けてください。 

C 

が働 

水めれ禁止 

♦電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、ガタつさのないよラ 
に刃の根元まで確実に差し込む。 1? 

ほこりび付着したり、接続び不完全な場合は感電や乂災の原因になりま 
す。電源プラグにたまったほこりなどは定期的 （1 箇月に1〜2回）に掃除 
をして < ださい。 じ 

^ 〇\</ 

•電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物をのせたり、加熱したり、 ^ 

加工したり、物と物との間にはさんだりしない。 

電源コードび破損ずる原因になりまず。 

傷んだまま使用ずると感電や火災などの原因になります。 % 

L 

^0 

禁止 J 


1 












告 （ WARNING) 


♦吸込□や吹出口に、ピンや針など金属物等、また指を入れない。 

内測こふれたり、異常加熱して火災や感電•やけどの原因になります。 


•電源プラグの巧き差しにより本機の運乾や停止をしない。 

感電や火災の原因になります。 


>ま金器のヒューズの代わりに針金や銅線などを使わなし1。 

故障や乂災の原因になります。 


♦可燃性ガスび発生ずる場所やたまる場所では使用しない。 

弓1火して乂災の原因になることびあります。 



ク 




がつ 


0 

禁止 


0 

禁止 


0 

禁止 

0 


♦殺虫剤などを巧をつけない。 

変色やひび割れの原因になります。 


♦可燃性のをのや火のついた煙草•線香の煙などは直接吸わせない。 

発义•発煙のおそれびあります。 


♦本機に巧類や巧たく物等を、のせたり、近くに置かない。 

故障や、清浄機能低下の原因になります。 


•改造はしなし >。また修理巧術者がの人は、絶対に分解したり、 
修理•改造をおこなわない。 

火災•感電’けがの原因にな D ます。 


♦修理は、お買い巧めの販売店または、別紙の I お客様相談窓口一舊表1に 
ご相談ください。 

ご自分で修理をされ、修理に不備びあると、感電•义災等の原因になります。 





说这) 


分解禁止 


〇 






A 注意 （ caution) ' 


♦電源プラグを巧くときは、電源コードを持たずに、必ず先端の電源 
プラグを f まっておく。 — ■墨 

電源コードをわって抜くとお線び破損してショート•感電•発火の WW 

願にな喊す。 

•使刷き州ホ、電源プラグをコンセントか5巧く。 ^ 

けびややけどの願になったり、絶緑祟化による感電•漏電火災の ^__— wS ^ 

原因になります。 叫が 

11/^ 融フラヴを抜く 


♦電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しない。 

電源]-ドや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変あして、感電•シヨート•発乂の原因 MB 
になりまず。また、コンセントの差し込みびゆるいと感じた時は工事業ちに依頼して WW 
コンセントを取り替えてください。コンセントを交換してを異常に発熱している場合は iSST 

販売店または、別紙の i お客様相談窓口一農表 I に修理依頼してください。 ns & t ' 

♦テレビやラジオなど A V 機器や電斌時計かが. OmiU 上離して使用ずる。 

映 ㈱ 乱れや艦び入ることびありまず。 ■■ 

指示 


♦次の場所では使わない。 

炎の立ち消え、引火などして乂災•感電の原因になります。 I 一-1%^; |V I 

•ガスレンジや石油ストーブなどに直接風をあてない。 1 V V 

• 雨や水しぶさのかかる所。 

•油、ほこり、金属粉の多い所。 


♦風を長時間、か5だにあてない。 

健康を害することびありまず。 

特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。 


0 ^, 


参持ち運びずるときは、必ず取っ手を持っておこなう。 

他の所を持って運んだとを、手をすべ5せたりして、落下の原因になります。 


参燃焼器具と併用して使用ずる場合は、換気する。 

•一酸化炭素は除去でをません。 

•煙草の有害物質（一酸化炭素等）は除去でをません。 

•燃焼器具で長時間換気をしないと一酸化炭素中毒を起こすことびあります。 

•加湿器などの水蒸気や霧を直接あてない。 

感畫および故障の原因になりまず。 

(加湿器か5の水蒸気や霧を本機に直接あてないよラに使用してください。） 



♦腮这□やの出□をふさいだり、倒した状態で使用しない。 

変形や故障の原因になります。 


豐 

0 


嚇〇 



3 











♦本化を落とさないでください。 

プラスチックび割れて感電の危険びありまず。 


♦保营するときは、お子様や器具の操作方法を知目ない人などがふれない 
ところに保管ずる。 

けびや事故の原因となることびあります。 


♦洗えるフィルターのメッシュ面を細った手で、食べ物を觸ったり食べたりしなし、。 
脱臭成分び手に付着する場合びあります。洗えるフィルターを取り付ける際 
又は、交操した後は、手をよく洗ってください。脱臭成分び健康を害する場含び 
あ0ます。 

♦本機を引さず5ない。 

床に傷び付 < 原因になります。 



§ 

〇 

_指示 

〇 

_指お 

0 


'み禁止 


♦不を定な床や棚などに設置しない。 

落下し、けがの原因になります。 


( 啦 


♦異常な振動び発生した場合は、使用を中止ずる。 

部品の落下、けがの原因になります。 


♦破損したフィルター類を使用しない。また、フ□ントパネル•フイルタ—類を 
はずしたまま運転しない。 

内部にホコ U び入りやすくなり故障、乂災の原因のおそれびあります。 


♦台所や工場など、迪巧れや湿気のをい場所で使巧しない。 
故障や清ミき能力低下などの原因となります。 


な ft 

禁止 

C 0 


参暖房器具の上や周辺など熱気が当たる場所には設置しなし、。 

故障や変おのおそれびあります。 




意 （ CAUTION) 


お使いになる前に 





を部のなまえとはに! 3 さ 



操作部 


運範切督スイ 



運転切替スイッチをお好みの運転モードにしてください。（詳しくは目ぺージ参照) 


本体 


栖包 


プレ フイルター 巧;ウイルスフイ ルター 洗える フイルター 

(本体内に同個されていまず） （本体內に同おされていまず） 



表面（波形面） 裏面（メッシュ面） 


5 










































便用前の準備 




f -お願い-1 


•抗ウイルスフィルターの交換目安は約2年です。ただし、使用時間や、設置場丽こよっては短くなること 
びあ0ます。 

•巧ウイルスフィルターは洗っても再使用できません。必ず交換してください。 

•洗えるフィルターは、裏表を逆に取り付けると性能げ得られません。 

•洗えるフィルターは、ッシュ面を製品内側にして取り付けてください。 

•洗えるフィルターの交換目まは、1年に1回掃除をした場合、約1日年でず。ただし、掃除の回数、使用時間 
や設置場所によっては短くなることびありまず。 

•油煙や炭化系物質（ススなど）を暇い込んだ場含には、使用可能期間び大幅に短くなります。 


IP " お[ウイルスフィルター•洗えるフイルターの 取り付けかた 



プレフィルターちちのつまみを持ち、手前に引きなが5取りはずしまず。 


プレフイルター 


幻 


袋入りの洗えるフィルターを本体か5取り出します< 

お知5せ 



ご使用前に巧ウイルスフィルター.洗えるフィルターをプラスチック袋から取り出し、本体にセットしてください。 
プラスチック袋から取り出さずに使巧してを、清ミき効果は得られません。 

洗えるフィルターの脱臭部分（黒い網の面）に触れたり、袋の中に脱臭成分(黒い粉）び付着する場合びありま 
す。これは脱臭性能を充分発揮させるため、脱臭成分を均一に塗布するためであり異常ではありません。 



洗えるフィルターを袋か5取り出し、波形面を本体前測に、メッシュ面を 
本体内側になるように本体に取り付けます。 

取り付けは、洗えるフィルターび下面を本体に巧に差し込んだ媛に上面を 
入れた方び容易に取り付けることびできます。 



; 使用前の準備 


抗ウイルスフィルターを本体に取り付けまず。 

①抗ウイルスフイルターを袋から取り出す。 

CD 本体を横に倒して、巧ウイルスフィルターを本体に取り付ける。 




a IS 置® し た（室內の空気が良<循環ずる場所を選んでください） 

A 注意 

k 

•不安定な巧や棚などに設置しない。 つ 

落下し、けがの原因になります。 (_ 

//【I ノ 

^0 

-抓1 禁止 


♦効果的な設置のしかた 

タバコの煙などルさなほこりを取るときは部屋の高い所に、また八ウスダスト- 
花粉など比較的大をなほこりを取る場合は部屋の低い所（卓上）に設置 
されるのび効果的です。 

♦卓上に設置する場合 

周囲の壁から約3日师識せる場所で、そのまま卓上に置いてご使用くださし、。 





ご使用方ミち 


♦電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、 

ガタつきのないように巧の根元まで確実に差し込む。^ 

ほこりが付着したり、接続び不完全な場をは感電や 
乂災の原因になります。電源プラグにたまった 
ほこりなどは定期的 （1 箇月に1〜2回）に掃除を 
して < ださい。 



〇 

確認 


A 警告 

•電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物をのせたり、 
加熱したり、加工したり、物と物との間にはさんだり 
しなし)。 

電源コードび破損する原因になりまず。 

傷んだまま使用すると感電や乂災などの原因に 
なります。 



♦の込□や吹出□に、ピンや針など金属物等、また 
指を入れない。 

内部にふれたり、異常加熱して乂災や感電 • やけど 
の原因にな 0 ます。 

0^を 


♦電源プラグの巧き差しにより本機の運乾や停止を 
しない。 

感電や乂災の原因になります。 

蘇を 




A ま意 

♦電源コードや聖源プラグが傷んだり、コンセントの差し & みがゆるい i 
ときは、使巧しなし、。 ■■ 

電源コ-ドや電源プラグが異常に発熱し、溶けたり変形して、感電 • WW 
シヨート•発乂の原因になります。また、コンセントの差し込みびゆるい 
と感じた時は工事業者に依頼してコンセントを取り替えてください。 igbti 1 
コンセントを交換してを異常に発熱している場合は販売店または、 

別紙の 1 お客様相談窓口一賣表 1 に修理依頼してください。 


•不安定な巧や棚などに設置しない< 

落下し、けがの原因になります。 



m 禁止 


①電源プラグをコンセントに是し込んでくだをい。 

⑤運転切替スイッチを押ず卸こ、「弱」一「強」一「切」一 
「弱」一•••と運転が切り替わりまず。 

運転表示ランプは 

「弱」運転のとさは r 緑色」、「強」運転のとさは「青色」、「切」の 
ときは消灯します。 

感ご使用後は運輯切誓スイッチを巧して、運転を「切」に 
して < ださい。 

そのとき、運転表示ランプび消灯していることを確認してから、 
電源プラグをコンセントからおいてください。 


運転切替スイッチ 




\ 

C 


、 


、運転表示ランプ 


-お知らせ- 

ネリめてご使用になるときは、本体部やの部か6塗料のにおいなどが出ることがありまずが、ご使用に 
とちない出な< な0まず。 


お使いになる前に 使いかた 




お手入れのしかた 


f 

八盛化 

•修理技術者な列の人は、絶別こ分解したり修理•改造はおこなわない 。 iCN 
(お買い求めの販売店にご相談•ご依頼ください。） pss 1 

発乂したり、異常動作してけびをすることびあります。 \ 

分解禁止 

/へ言 口 

♦電源プラグは、ほこりが付着していないか確認ずる。 


発乂、火災の原因になります。 


確認 


♦手入れは、必ず 電源 プラグをコンセントか5抜いてか5おこなう。 
感電の原因になります。 


〇 




参水洗いや濡6したりしない。 
漏電•感電の原因になります。 


参お手入れは、手袋をはめておこなう。 

けがの原因になります。 


参シンナーやベンジンなどを使用して、掃除しなし、。 

塗装面やプラスチックをいためます。 


•洗えるフィルターは洗濯機で就わなし)。また乾燥機で乾燥させなし、。 

フィルターび破損する原因になります。 


•洗えるフィルターは巧創を使って洗わなしまた、こずつたり、 
ちみ洗いしない。 

フィルターび破損する原因にな0ます。 


♦洗えるフィルターは巧分乾燥させる。湿っている時は、本体に 
取り付けて使巧しない。 

故障や発煙、発义の原因になります。 


参おウイルスフィルターは洗っても再利用できません。 

必ず交換してください。交換の目安は約2年です。 



水めれ禁止 


〇 

確認 


0 

禁止 


0 

禁止 


§ 

0 

_禁止 

〇 






本体の掃除 


本体のミちれを、乾いた柔6かい巧でふき取ってください。 




ミちれのひどいとさは、めるま湯か中性洗剤を浸した柔5かい巧をかたくしぼってふき取り、そのを乾いた 
柔5かい巧でか5ぶきしまず。（乾いた巧で強くこすると傷がつをます。） 

吹出□のほこりを掃除機で吸い取ってください。 


フロントパネルの掃除 


フ□ントパネルの吸込□付近に付いたほこりは、掃除機などで吸い取ってください。 




ミちれびひどいときは、フ□ントパネルを取りはずし、めるま湯か中性洗剤を溶かしたかかめるま湯で洗い、 
日陰で巧分乾燥してください。 

その後、乾いた柔5かい巧でか5ぶきしまず。（乾いた巧で強くこすると傷がつきます。） 


プレフィルターの掃除 


運乾を停止し、電源プラグをコンセントか6抜いてください。 





本化下部の吸込口に手を掛けて、フ□ントパネルを手前こ引をなが5取り 
はずします。 


フロントパネル 



プレフイルター左ちのつまみを持ち、手前に引きながら取りはずします。 
※抗ウイルスフイルターも同時にはずれまず。 
-お願い- S 

I 巧;ウイルスフイルターは洗っても再利用できません。 

おず交換してください。交換の目安は約2年でず。 


フレフイルター 






手入れ•アフタ I サ I ビス 























お手入れのしかた 


プレフィルターのミちれがひどい場合は、めるま湯か中性洗剤を溶かした 
水かめるま湯で洗い、日陰で充分乾かしてください。 



本体を横に剧して抗ウイルス フィ ルター 
を本体に取り付けてか日、プレフィルター 
のツメ び簡巧）と本がスリット（目箇所） 
とを合わせて取り付けます。 



可 フ□ントパネル上部のツメ （4 箇所）を 
d 本体の勘合部に引っ掛けて、製品下部の 
左ちを握るようにして取り付けます。 



_ 洗えるフィルターの掃除 

-お知らせ- 

•臭いが取れにくくなったと感じたとさに、お手入れをしてください。 
•目安としては1年に1回程度洗ってください。 


プレフィルターの掃除と同様にフ□ントパネルを取りはずし、 

プレフィルターと抗ウイルスフィルターと洗えるフイルターを本体か6 
取りはずします。 


洗えるフィルター 



洗えるフィルターの波お面に付着したほこりを掃除機で吸い 
取ってください。 
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洗えるフィルター 







ポリ袋などを使い、水か40で L ソ下のめるま湯を入れ、1晩（約6時間）つけ 
置き洗いをしまず。 

• ポ U 袋の目まはを裕をもった袋（4日1_政上）を使用してください。 

•つけ置き洗いは、台所やお室や屋外で、水漏れや水はねしてち安全な 
場所でおこなって < ださい。 

ポリ袋などを使い、きれいなかか4日でじ TF のめるま湯を入れ、巧分すすいで 
<ださい。 

•すすぎが不充分な場合、臭いび残ることびありまず。 

つけ置き洗いした後は、日陰の風通しのよい場所で、丸旧（約24時間） 
充分乾燥させてください。 

•季節によって乾をかたが異なりますので、湿っていると感じたらもう一度 
乾燥させてください。 

• 水分を含んだフイレターは重くなります。乾燥させる樹ま、洗えるフイ J レター 
に力び掛か 5 ないように充分ミ主意してください。 


洗えるフィルターの波形面を本体前側に、メッシュ面を本体内側になる 
ように本体に取り付けます。 

取り付けは、洗えるフィルターび下面を本体に先に差し込んだ後に上面を 
入れた方が容易に取り付けることびで走ます。 


フ□ントパネル上部のツメ （4 箇所）を フ□ントパネル 
本体の勘合部に引っ掛けて、製品下部 I 

の在ちを握るようにして取り付けまず。 / 


1箇月に1〜2回、電源プラグをコンセントか6巧いて、付着したほこりや巧れを取り除いてくださし、。 



簡単な故障 • 異常の見分けかた 


/ 症が 

調べるところ 

運乾しない 

♦停電ではありませんか。 

♦電源プラグがコンセントか5损けていませんか。 

•ブレーカーやヒューズび切れていませんか。 

臭いが取れに < い 
たばこの煙などが取れにくい 

•抓 > r ルスフィルター•洗えるフィルターび巧れていませんか。 
•洗えるフィルターび入っていまずか。 

•洗えるフィルターの裏•表にまちがいはありませんか。 


♦ご使巧中、不具合や異常が生じた場合、上記の方法で点検をしていただき、なお異常のあるときは、販売店 
に連結してください。 


保管のしかた 



•使用しないとき、保营ずるときは、必ず電源プラグをコンセントか5 
抜く。 

けびや感電、漏電の原因になります。 


参保管ずるとをは、お子様や器具の操作方法を知5ない人などが 
ふれない所に保管ずる。 

けびや事故の原因となることびあります。 


C 

電源プラグを巧く 


0 

禁止 


① I お手入れのしかた1 にしたがって、手入れをしてください。 

感お買いボめのとをの包装箱に入れるか、ポ U 袋をかぶせて、湿気のかない巧に 
保管してください。 

感取扱説明書は大切に保管してください。 




AC-V20 

]00V ( 己 0/60HZ) 


強 


30/3 己 （ W) 18/]8(W) 


2 m 3/ 分 117|3/分 


〜1日畳（〜17が） 


2.0m 


幅 41 2 X 奥行] 26X 高さ 39 己 （ mm ) 


3.4 kg 

巧;ウイルスフィルタ——就えるフィルター•プレフィルター 

























株言比とアフターヴーピス 


保証について 


参この製品には保証書げついています。 

保証書は、販売店で巧を事項を記入してお渡しいたしますので、所定事項の記入および記載内容を 
ご確認のうえ、大切に保管してください。 

♦保証期間はお貿いずめの曰か51年間です。 

保証書の記載内容によりお買い求めの販売店び修理いたしまず。 

なお、保証期間中でを有料になることびありますので、保証書をよくお読みください。 

•保話期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。 

修理によって機能び維持でさる場含は、お客様の要望により当社にて有料修理いたします。 

費用など詳しいことはお買い求めの販売店にご相談ください。 

当社は、販売店か5のを夕により、補修用性能部品を販売店に供給します。 

♦空気清浄機の補修用性能部品の保有期間は、製造巧切り後日年です。 

性能部品とは、その製品の機能を維持ずるために必要な部品です。 


アフターサービスについて 


' ' 

A 警告 

•修理巧術者 L ソ外の人は、絶対に分解したり修理•改造はおこなわない。 

発乂したり、異常動作してけがをすることがありまず。 ] 

分解禁止 

r 、 / 、 


使用中に異常び生じたとさは、直ちに電源プラグを抜を、お買いホ 


めの販売店または、別紙の お客様相談窓□一黄表 I に修理を依頼 
してぐださい。 

アフターヴービスをお申しつけいただくとをは、ちのことをお知6 
せ < ださい。 


型 式… AC - V 吕〇 
故障状態…できるだけ詳しく 
ご芳名•ご住所•お電話番号 


♦アフターサービスについてご不明の場含、その他お困りの場合は、お買いずめの販売店または別紙 


の お客様相談窓ロー賣表 にご相談ください。 


♦ご‘贈泻、ご:転居により、お買いまめの販売店のアつターサードスを黄け6れなくなる場台は、前もって販売 
店にご相談ください。ご転居先での当社製品取扱店を紹介させていただをます。 


お客様相談窓口 


株式会社 1 - 31 -ミ 

本社干4巨7-日8已己 

名ち屋巿瑞穂区桃園町目番17号 
フ U — コール 日] 2日-]日4-]己4 
TEL 〈日已2〉822-り44 
FAX く0己2〉 822-2742 


※別紙の お客様相談窓口一覧表. を参照してください。 


手入れ.アフタ|サービス 
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トヨトミ空気清ミき機保証書 


本保証書は、本書記載内容によ D 無料修理をおこなラことをお約まするをのです。 

お買い求めの曰から下記期間内に故障び発生した場合は、本書をご提示のラえ、お買いまめの販売店に修理をご巧頼ください。 


型式 AC - V 20 
※お買い求め曰 
※お客様 ご芳を 


保証期間お買い巧め曰より1年間 

年月 曰 

様 


干 


ご 住所 


健話 



(※[リ欄に記入びない、あるいは晴入 • ちをいを証明ずるものびない場合は 
巧効とな0ますか6必ずご確認ください。） 


をち屋巧瑞巧区桃® B 巧番17号 


干4日 7-0855 0052-822-1144 


無料修理規定 


1. お賈い求め曰から上記保証期間中に、取扱説明書、本体貼付 
ラベル等のミ主意書に従った正常な使用状態で巧障した場合 
には、本書記載巧容により、お買い求めの販売店または当社 
び無料修理致しまず。 

2. 無料修理をお受けになる場合は、本書あるいは購入日•す化い 
を詔巧するものをご提示のうえ、お貢い求めの販壳店または 
当社にごな頼ください。。 

3. ご転居やご贈签品等でお質いまめの販売店に修理を依頼 
でさない場合は、当社までお問い合わせください。 

4. 巧罰期間巧でを、巧の堤合は有料になります。 

(イ）取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従: b ない使用 
上の誤り、及びす当な修理や巧造による故障巧び損傷。 

(□) お買いまめ後の器具の転倒、落下、衝坚等による故障及び 
損幅。 

り、)火災、地悪、水害、落雷、その f 也の天災地変、公害による 
故障及び損橋。 

(二) 一般家庭巧切が（例えば、業務巧の長時間使用、車雨•船 
祀への借載など）に使用された場合の故賴あび損傷。 

(ホ)本書のご提をびない場合。 

(へ)本書にお胃い求め年月曰-お客様を•版売店をの記入の 
ない場合、または字句を書き替えられた塌含。通信販売等 
で購入され、それを証明ずる商品の送0状-まも明細書の 
提おびない場合。 

(卜）部品の消耗による部品交換及びメンテナンスの費用。 

日.本書は曰本国巧においてのみ有効でず。 

日.本書は再発行致しませんのに紛失しないよラに大切にイ呆管 
して < ださい。 


♦このな罰害は、本書に日月示した期間、条件のをとにおいてお料 
修理をお約束するをのです。従ってこの保訊書によって、保訝 
害を発行している者（な証責任者）、及びそれ外の事業ちに 
対するお客様の法律上の権利を制限するちのではあ0ません 
ので、巧卽期間経過後の修理等についてご不明の場合は、 
お貢いホめの販売店または、最寄りの当社ま店’営業所にお問 
い合わせください。 

♦保記期間経過後の修理、補修用性能部記の保有期間について 
詳し<は、取扱説日月書の「な証とアフターサービス」の頸を 
ご裝くだごい。 

参お客様の個人情報は、当社規定により、厳格に管理します。保註 
期間内のサービス活動、及びその後の安を扁検活動のために 
利用させていただ < 場合びありますので、ご了承ください。 



お客様へ…おぼえのために記入されると梗利でず。 


/ 

型 式 

AC - V 20 

お買い獅年月日 

年 

月 

曰 

お買い求め店を 

V „ 


(電話番号） ( 

) 

— 

J 








